Seweryn Sas Dobrzański 


Zolnierz wojsk polskich z r. 1831, 


b. Zarządca drukarni „Gazety Warszawskićj*, Zecer drukarni „Czasu“, 


przeżywszy lat 64, po długićj a dolegliwćj chorobie, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, przeniósł się 


do wieczności w dniu 2 Kwietnia 1878 r. 


W żalu pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok we Czwartek dnia 4 b. m. o godzinie 5 po południu z domu pod L. 100 na Kleparzu wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


